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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसपना 
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1980 

सीमा-मारक 
सा . का . नि . 87 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा- शुल्क अधिनियम , 1982 (1982 का 
52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करस हार और भारत 
सरकार के वित्त मंधालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 186 -सीमा -शुल्क, तारीख 
1 सितम्बर, 1979 को अधिकान्स करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना 
लोकहित में आवश्यक है , सीमाशुल्क दरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की 
वित्तीय अनराची के शीर्ष सं . 1 के अन्तर्गत आने वाली ताक्षणिक कॉफी (इंस्टंट कॉफी 
1237 GI/ 79 

( 121 ) 


122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II -- Sec. 31)] 
- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - 
को , जम उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, जत वित्तीय जनसूची के अधीन उस 
पर उग्रणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छट देती है । 
___ 2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर , 1980, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित हैं , तक 
प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं . 19/ फा . सं. एम्स . 16/ 78- टी. आर. यू . 

सी . के . पिल्ल , अपर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Reveone ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th February, 1980 

CUSTOMS 
G . S . R . 67 (E ). In cxercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of 
soction 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revcoue ) No. 186 - Custody dated the 1st September , 1979 , the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby exempts Instint Coffce, falling under Heading No . 1 of the Second 
Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 ( 51 of 1975 ), when exported out of 
India , from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said 
Second Schedule , 

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31: 1 December , 
1980. 

INo . 19 / F. No . S. 16 / 78-TRUI 

G . K , PILI.AI, Under Secy . 
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